WikipediA 


Wikang Kholok 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Kholok ay isang wikang sinasalita sa Nigeria. 



Kholok 

Sinasalitang katutubo Nigeria 

sa 


Rehiyon 

Taraba State 

Mga katutubong 
tagapagsalita 

(2,500 eited 1977)111 

Pamilyang wika 

Afro-Asiatic 


■ Chadic 


- West Chadic 


■ Bole-Angas 


■ Bole-Tangale 


■ Tangale 
(South)! 2 ] 


■ Kholok 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

kte 


>^|| Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Nigeria ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Kholok&action=edit) nito. 


1. Kholok (https://www.ethnologue.com/18/language/ktc/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 

2. Bleneh, 2006. The Afro-Asiatic Languages: Classification and Reference List (http://rogerblenc 
h.info/Language/Afroasiatic/General/AALIST.pdf) (ms) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Kholok&oldid=1591905" 
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